WŁADYSŁAW 


PODGORSKI 


inżynier górniczy 
przeżywszy lat 64, zasnął w Panu dnia 7 stycznia 1945 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w czwartek 
dnia 11 b. m. o godzinie 2", po południu, o czym zawiadamiają w głębokim żalu pogrążeni: 


żona, córki, zięć, wnuki i rodzina. 


NABOZENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w piątek dnia 12 b. m. o godz. 9 rano w kościele Najśw. Panny Marii przed ołtarzem 
Pana Jezusa Ukrzyżowanego. 


zaklad pogrzebowy ,CONCORDIA” 
JANA WOLNEGO Drukarnia Związkowa, Kraków, ul. Mikołajska 13 
KRAKÓW, PLAC SZCZEPAŃSKI. 2 — TEL. 103-31. 


